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In antwoord op uw verzoek van 21 november reageer ik hierbij op de brief over het niet 
kunnen melden van het ontbreken van Thiomersal in griepvaccins. 

Het is juist dat de vaccins die in Nederland gebruikt worden voor de jaarlijkse 
influenzacampagne sinds 2004 geen Thiomersal meer bevatten. De reden om Thiomersal uit 
vaccins te weren is niet geweest bijwerkingen te voorkomen, maar om het lichaam niet 
onnodig met kwik te belasten. Ook de in Nederland voor het Rijksvaccinatieprogramma 
gebruikte vaccins bevatten geen Thiomersal. 

Het verdwijnen van Thiomersal uit de influenzavaccins is min of meer stilzwijgend gebeurd. 
Wei is het in de bijsluiters bij de betreffende producten te lezen als ze Thiomersal bevatten. 
De vaccinatiecampagne voor dit jaar heeft inmiddels al plaatsgevonden zodat het actief 
informeren van huisartsen over de afwezigheid van Thiomersal mijns inziens niet zinvol meer 
is. Wei zal ik de betrokkenen verzoeken om dit punt in de campagne van volgend jaar mee te 
nemen. 
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TOEUCHTING: 

De Europese goedkeuring door EMEA van het door Ministerie van Volksgezondheid Welzijn 
en Sport,ingekochte HlNl-vaccins (Focetria en Pandemix) vermeldt dat deze in 2009 toch 
weer thiomersal bevatten. 



